Bilder ohne Werkzeug gerade aufhängen
Schluss mit dem Schätzen: Mit einer kostenlosen Wasserwaagen-App auf dem Handy hängen Sie Bilder perfekt gerade auf — ganz ohne echte Wasserwaage.
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Der häufigste Fehler beim Einrichten
Ein schiefes Bild ist eine dieser Kleinigkeiten, die jedes Mal stören, wenn man daran vorbeigeht. Das Ärgerliche daran: Die meisten merken es erst, wenn der Nagel schon in der Wand steckt. Klassische Wasserwaagen brauchen zwei Hände, verschwinden zuverlässig im Werkzeugkasten und wirken für ein einzelnes Bild reichlich übertrieben.
In Ihrem Smartphone steckt bereits ein präziser Beschleunigungssensor — dieselbe Kerntechnologie, die auch professionelle Wasserwaagen nutzen. Diese Anleitung zeigt Ihnen genau, wie Sie damit Bilder perfekt gerade aufhängen, ganz ohne Raterei.
Das brauchen Sie
	Ihr Smartphone (iOS oder Android)
	Bubble Level & Angle Gauge — kostenlos, offline, werbefrei
	Bleistift und Maßband
	Hammer und Nagel oder Bilderhaken

Schritt 1: Die Höhe festlegen
Die gängige Galerieregel setzt die Bildmitte auf 145–152 cm (57–60 Zoll) über dem Boden. Diese Höhe auf Augenhöhe funktioniert in den meisten Räumen, egal ob man steht oder sitzt. Halten Sie den Rahmen an die Wand und markieren Sie die Oberkante leicht mit dem Bleistift.
Drehen Sie den Rahmen anschließend um und spannen Sie den Aufhängedraht in der Mitte straff. Messen Sie von der Rahmenoberkante bis zum höchsten Punkt des Drahtes — dieser Abstand verrät Ihnen genau, wo der Nagel hingehört. Ziehen Sie diesen Wert von Ihrer Wandmarkierung ab. Bei Rahmen mit zwei Haken messen Sie den Abstand zwischen den Haken und markieren beide Nagelpositionen.
Schritt 2: Markierungen ausrichten, bevor Sie nageln
Öffnen Sie Bubble Level & Angle Gauge und wechseln Sie in den horizontalen Wasserwaagenmodus. Halten Sie das Handy flach an die Wand, entlang der Linie zwischen Ihren Nagelmarkierungen. Die Libellenanzeige zeigt sofort, ob Ihre Markierungen wirklich waagerecht liegen.
Die App zeigt eine Toleranzangabe — OK / NEAR / OUT —, sodass Sie eine klare Rückmeldung erhalten, ohne eine zitternde Luftblase deuten zu müssen. Korrigieren Sie die Markierungen, bis OK erscheint, und setzen Sie dann die endgültigen Bleistiftmarkierungen.
Die Hold-Funktion nutzen
Tippen Sie auf die Hold-Taste, um den Messwert einzufrieren, sobald das Handy vollkommen ruhig an der Wand liegt. So können Sie zurücktreten und die Anzeige ablesen, ohne die Messung zu stören — besonders praktisch, wenn Sie allein arbeiten.
Schritt 3: Den Nagel einschlagen
Schlagen Sie den Nagel leicht schräg nach unten ein (etwa 45°), damit Draht oder Haken besser greifen und der Rahmen mit der Zeit weniger leicht verrutscht. Bei Gipskarton zielen Sie auf einen Ständer oder verwenden einen passenden Dübel.
Schritt 4: Aufhängen und prüfen
Hängen Sie den Rahmen auf, legen Sie das Handy auf die Oberkante des Rahmens und prüfen Sie ein letztes Mal die Waagerechte. Kleine Unterschiede in der Drahtspannung können den Rahmen leicht gegenüber der berechneten Position verschieben — eine Kontrolle von zehn Sekunden erspart Ihnen monatelangen Ärger.
Mehrere Rahmen im Raster aufhängen
Bilderwände verstärken kleine Fehler, deshalb zählt Präzision hier noch mehr.
	Beginnen Sie beim mittleren Ankerbild und arbeiten Sie sich nach außen vor.
	Legen Sie die Positionen zuerst mit Malerkrepp fest, bevor Sie Nägel einschlagen.
	Prüfen Sie mit dem Winkelmessmodus von Bubble Level & Angle Gauge, ob die diagonalen Abstände auf beiden Seiten der Anordnung gleich sind.
	Kontrollieren Sie nach dem Aufhängen jeden Rahmen einzeln — Rahmen mit schief montierten Beschlägen hängen schief, selbst wenn die Nagelmarkierungen perfekt sitzen.

Wie genau ist eine Handy-Wasserwaage?
Moderne Smartphone-Beschleunigungssensoren erreichen typischerweise eine Genauigkeit von ±0,1°–0,5°. Bei einem 60 cm breiten Rahmen bedeutet ein Fehler von 0,3° weniger als 2 mm Höhenunterschied zwischen links und rechts — deutlich unterhalb dessen, was das bloße Auge erkennt. Bubble Level & Angle Gauge zeigt zusätzlich die Sensorstabilität an, sodass Sie erkennen, ob elektromagnetische Störungen die Messung beeinflussen. Eine echte Wasserwaage kann Ihnen das nicht sagen.
Weitere Anwendungen im Haus
Dieselbe App meistert jede Ausrichtungsaufgabe: schwebende Regale, TV-Halterungen, Gardinenstangen, Schrankmontage sowie die Prüfung von Unterboden oder Arbeitsplatte auf Ebenheit vor dem Fliesen. Vier Modi decken jedes Szenario ab — Dosenlibelle (für flache Flächen), horizontale Wasserwaage, vertikales Lot und freie Winkelmessung.
Bubble Level & Angle Gauge herunterladen
Kostenlos für iPhone und Android. Kein Konto, keine Werbung, funktioniert vollständig offline. Ihr nächstes Bild hängt perfekt gerade — und diesmal wissen Sie es schon, bevor Sie es aufhängen.
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